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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
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Διάλυση της Βουλής, Ορισμός Ημέρας Εκλογής Βουλευτών και Σύγκληση της Βουλής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 2 εδάφ. γ’, 37 παρ. 3 εδάφ. τελ. και 41 παρ. 1 εδάφ. τελ. του Συντάγματος. 

2. Το γεγονός: α) ότι οι διερευνητικές εντολές που δόθηκαν στους αρχηγούς του πρώτου, δευτέρου και τρίτου σε κοινο¬ 
βουλευτική δύναμη κομμάτων δεν τελεσφόρησαν, β) ότι κατά τη σύσκεψη των αρχηγών των κομμάτων στις 10 Οκτωβρίου 
1989 επιβεβαιώθηκε η αδυναμία σχηματισμού Κυβερνήσεως που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, γ) ότι απέτυχαν οι 
προσπάθειες σχηματισμού Κυβερνήσεως από όλα τα κόμματα της Βουλής και δ) ότι αναθέσαμε στον Πρόεδρο του Αρείου 
Πάγου Ιωάννη Αθανασίου Γρίβα το σχηματισμό Κυβερνήσεως ευρύτερης αποδοχής για να διενεργήσει εκλογές. 

Διαλύουμε 

τη Βουλή της Ε’ I Ιεριόδού (Προεδρευομένης Δημοκρατίας) και καλούμε τους εκλογείς για την εκλογή Βουλευτών στις 5 Νο¬ 
εμβρίου 1989, ημέρα Κυριακή, και συγκαλούμε τη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές σε Α' τακτική Σύνοδο στις 20 
Νοεμβρίου 1989, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΙΙ.ΟΟ'. 

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 1989 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 








